重 楼 属 一 新 组 合 


A New Combination of Paris 


广东 重 楼 变种 

Paris polyphylla Smith var. kwantungensis (R. H. Miau) S.C. Chen et S. YY. Liang， 
comb, nov,—— Paris kwantungensis R. H. Miau in Acta Sci, Nat. Univ. Sunyatseni 1982 
(3): 74. 1982. 


廖 汝 槐 先生 的 新 种 广东 重 楼 系 以 1932 年 采 自 广东 信和 宜 的 一 份 标本 ( 黄 志 32199 号 ， 
模式 标本 ) 为 根据 的 。 该 标本 体态 上 接近 七 叶 一 枝 花 (Paris polyphylla Smith) ,但 叶 有 7 
枚 ,内 外 花 被 片 长 达 6 cm, 花 丝 长 1 cm, 花 柱 有 7 个 柱头 分 枝 , 而 有 区 别 。 考虑 到 七 叶 一 枝 
花 为 一 广 布 种 ,变异 甚大 ,叶片 ,花柱 分 枝 、 药 隔 长 度 等 均 有 较 大 幅度 的 变异 ,而 只 根据 一 
张 标本 的 某 些 特征 作为 一 个 独立 的 种 是 不 要 的 ,因此 归 入 七 叶 一 枝 花 之 下 作为 一 个 变种 。 
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